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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 958 


11 Ιουλίου 2003 


ΠΕ ΡΙΕΧΟΜΕ ΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αποζημίωση του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρη¬ 
σης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Μεγάρωντου Δήμου 

Μεγαρέων Νομού Αττικής (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.). 1 

Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ομογενή 
(ΡΟΡΟνΑ ΒΟΖΑ) Πόποβα Ρόζαχήρα Ιβάν το γένος 
Κότσωβ Σώφρων και της Μαίρης και των ανήλικων 
τέκνων της: (ΡΟΡΟΝ/Α 8ΑΒΗΑ) Πόποβα Σάρρα του 
Ιβάν, (ΚΟΘΗΟΝ/Α 3ΑΜΙΩΑ) Κότσοβα Σαμίντα του 
Ιβάν (ΡΟΡΟν ΘΕΟΒΘΙ3) Πόπωβ Γεώργιος του Ιβάν 


και εξελληνισμός των Επωνύμων τους. 2 

Καθιέρωση Υπερωριακής εργασίας (απογευματινής, 
νυχτερινής, εξαιρέσιμων ημερών και Κυριακών) για 
το προσωπικό της Ν.Α. Κοζάνης, κατά το Β’ εξάμη¬ 
νο του έτους 2003. 3 

Εκμίσθωση Γεωθερμικού Δυναμικού χαμηλής ενθαλ- 
πίας στην περιοχή Θέρμης του Δήμου Θέρμης του 
Ν. Θέρμης στον Δήμο Θέρμης. 4 


Τροποποίηση της οικ.3862/13.7.2001 Απόφασης του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακε¬ 
δονίας, για εκμίσθωση Γεωθερμικού Πεδίου χαμη¬ 
λής ενθαλπίας στην περιοχή του Δ.Δ. Νέου Ρυσίου, 
του Δήμου Θέρμης του Ν.θεσ/νικης, στην ΓΕΩΕ- 


ΡΕΥΝΑΟ.Ε. 5 

Τροποποίηση συστατικής πράξης Νομικού Προσώ- 
πουυ στο Ν. Πέλλας με την επωνυμία «ΦΥΣΙΟΓΡΑ- 
ΦΙΚΟ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΛΜΩ- 

ΠIΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ». 6 

Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολι¬ 
κή Επιτροπή Εργαστηρίου - Ειδικής Επαγγελματι¬ 
κής εκπαίδευσης και κατάρτισης Χανιών» στον Δή¬ 
μο Χανιών του Νομού Χανίων. 7 

Παράταση προθεσμίας καθορισμού λατομικών περιο¬ 
χών στο Ν. Ξάνθης. 8 


ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Διόρθωση Σφάλματος στην απόφαση του Υπουρ¬ 
γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ωρο¬ 
λόγια Προγράμματα των Ημερησίων Τεχνικών 
Επαγγελματικών Εκπαιδευτικών Εκπαιδευτη¬ 
ρίων (ΤΕΕ)». 9 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. 2822 (1) 

Αποζημίωση του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης- Αποχέτευσης Μεγάρωντου Δήμου Μεγα¬ 
ρέων Νομού Αττικής (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.). 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη; 

1. τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 8 του Ν. 
2839/2000 (ΦΕΚ196/Α712.9.2000) με τις οποίες αντικατα- 
στάθηκαν οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν. 
1069/1980 «Περί κίνητρων για την Ίδρυση Επιχειρήσεων 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, 
Στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

3. Την 51933/24.12.2002 απόφαση του Υπουργού Εσω¬ 
τερικών, Δημοσίας Διοίκησης, και Αποκέντρωσης περί 
«Καθορισμού εξόδων παράστασης των Δημάρχων, Αντι- 
δημάρχων, Προέδρων Κοινοτήτων και Προέδρων Δημοτι¬ 
κών Συμβουλίων» για το χρονικό διάστημα από 1.11.2002 
και έως ότου εκδοθεί νεότερη όμοια απόφαση. 

4. Την 37/2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. περί της αποζημίωσης του Προέδρου της 
Δ.Ε.Υ.Α.Μ. σύμφωνα με το άρθρο 8του Ν. 2839/2000. 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ¬ 
τής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
της Επιχείρησης ύψους 18.024,61 Ευρώ (ήτοι 11 μήνεςX 
1.558,33 Ευρώ και 17 ημέρες X 51,94 Ευρώ) γιατοτρέχον 
έτος για την οποία έχει εγγράφει ανάλογη πίστωση στον 
προϋπολογισμό της Επιχείρησης υπό Κ.Α. 61.01.002. τα 
επόμενα τέσσερα (4) έτη προβλέπεται να προκληθεί δα¬ 
πάνη σε βάρος των προϋπολογισμών της Επιχείρησης 
ύψους 18.700 Ευρώ περίπου κατ’ έτος για την οποία θα 
εγγραφούν σχετικές πιστώσεις στους ανάλογους κωδι¬ 
κούς των προϋπολογισμών των ετών αυτών, αποφασίζου¬ 
με: 

Καθορίζουμε την αποζημίωση του Προέδρου του Διοι¬ 
κητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ¬ 
σης- Αποχέτευσης Μεγάρων του Δήμου Μεγαρέων του 
Νομού Αττικής στο ποσό των 1.558,33 Ευρώ μηνιαίως για 
τις παρεχόμενες στην Επιχείρηση υπηρεσίες του. 
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Η αποζημίωση αυτή είναι ίση με το 50% του ποσού των 
Εξόδων παράστασης του Δημάρχου Μεγαρέων και έχει 
αναδρομική ισχύ απο 14 Ιανουάριου 2003. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αιγάλεω, 25 Ιουνίου 2003 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ομογενή 
(ΡΟΡΟνΑ ΡΟΖΑ) Πόποβα Ρόζαχήρα Ιβάντο γένος Κό- 
τσωβ Σώφρων καιτης Μαίρης καιτων ανήλικων τέκνων 
της: (ΡΟΡΟΝ/Α 3ΑΡΒΑ) Πόποβα Σάρρα του Ιβάν, (ΚΟ- 
ΟΗΟνΑ 3ΑΜΙϋΑ) Κότσοβα Σαμίντατου Ιβάν (ΡΟΡΟν 
ΘΕΟΒΟΙ3) Πόπωβ Γεώργιος του Ιβάν και εξελληνι- 
σμός των Επωνύμων τους. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

Μετην 229/20.6.2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 


Αριθ. 4881 (3) 

Καθιέρωση Υπερωριακής εργασίας (απογευματινής, νυ¬ 
χτερινής, εξαιρέσιμων ημερών και Κυριακών) για το 
προσωπικό της Ν.Α. Κοζάνης, κατά το Β’ εξάμηνο του 
έτους 2003. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του 
Ν.2470/1997 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 15 του 
Ν.2592/1998 και της παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 
2738/1999. 

2. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για 
το προσωπικό της Ν.Α. κατά το Β’ εξάμηνο του έτους 
2003. 


της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, του 
Ν.2790/2000 (ΦΕΚ 24/16.2.2000 τ. Α’ ) «Αποκατάσταση 
των παλιννοστούντων Ομογενών από τη Σοβιετική Ένωση 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 
2910/2001 (ΦΕΚ91. Α72.5.2001) «Είσοδος και παραμονή 
αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της Ελληνι¬ 
κής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις» 
και την σχετική περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, γίνεται 
δεκτή η από 197/4.7.2001 αίτηση για απόκτηση της Ελλη¬ 
νικής Ιθαγένειας, (ΡΟΡΟΝ/Α ΡΟΖΑ) Πόποβα Ρόζα χήρα 
Ιβάν το γένος Κότσωβ Σώφρων και της Μαίρης και των 
ανήλικων τέκνων της: (ΡΟΡΟΝ/Α 3ΑΒΒΑ) Πόποβα Σάρρα 
του Ιβάν, (ΚΟΘΗΘνΑ3ΑΜΙϋΑ) Κότσοβα Σαμίντατου Ιβάν 
(ΡΟΡΟν ΘΕΟΡΘΙ3) Πόπωβ Γεώργιος του Ιβάν. την οποία 
έλκει από τον πατέρα της γονείς της και εγκρίνεται ο 
εξελληνισμός των Επωνύμων τους. 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Η Διευθύντρια 
Ε. ΚΛΑΔΟΥ 


3. Τις προτάσεις που υπέβαλαν οι Υπηρεσίες της Ν.Α. 
και στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός των υπαλλήλων 
τους που μετέχουν στην υπερωριακή εργασία ,οι λόγοι 
επιβολής της εργασίας αυτής, οι ημέρες και ώρες που 
προσφέρεται η εργασία αυτή 

4. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό 
της Ν.Α. η απαιτούμενη πίστωση για την πληρωμή των 
υπερωριώντων υπαλλήλων της Ν.Α., αποφασίζουμε: 

Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία (απογευματινή, 
νυχτερινή, εξαιρέσιμων ημερών και Κυριακών) για το προ¬ 
σωπικό της Ν.Α. κατά το Β’ εξάμηνο του έτους 2003, με 
βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία δικαιολογούν 
την εν λόγω εργασία κατά υπηρεσία ως εξής: 


Α/Α 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αριθμός 

υπαλλήλων 

Σύνολο Ωρών 

Ώρες 
Απογ. Εργ. 

Ώρες Νυχτερινής 
Εργασίας 

Ώρες Ημερ. 
Εξαιρ. & Κυριακώ 

Ώρες Νι 
Εξαιρ. & Κυ 

1. 

Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

46 

13.000 

9.000 

- 

2.000 

2.000 

2. 

3. 

Δ/νση Κτηνιατρικής 
Δ/νση Βιομηχανίας 

31 

4.000 

4.000 

- 

- 

- 


& Εμπορίου (Τμ. Εμπορίου) 

4 

1.920 

1.200 


720 



(Τμ. Βιομηχανίας) 

5 

1.250 

1.250 




4. 

Δ/νση Διοικητικών & 
Οικονομικών Υπηρεσιών 

36 

7.550 

7.350 

100 

100 

- 

5. 

Δ/νση Υγείας & 

Κοιν. Πρόνοιας 

10 

2.400 

825 

525 

525 

525 

6. 

Δ/νση Γεωργικής 
Ανάπτυξης 

63 

18.900 

18.900 

- 

- 

- 

7. 

Δ/νση Αθλητισμού- 
Τουρισμού- Πολιτισμού & 
Μορφωτικών Υποθέσεων 

4 

1.040 

800 

- 

240 

- 

8. 

Δ/νση Προγρ/σμού & 
Σχεδ/σμού 

7 

1.900 

1.900 

- 

- 

- 

9. 

Τ μήμα Υπαιθροφυλακής 

4 

600 

600 




10. 

Τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ 

1 

600 

300 

100 

100 

100 

11. 

Τμ. Τοπογραφικής 

18 

5.100 

5.100 




12. 

Δ/νση ΚΕΠ 

1 

150 

150 




13. 

Γ ραμματεία 

Συλλ. Οργάνων 

2 

300 


200 

■ 

100 
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Τα συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία δικαιολογούν την εν 
λόγω εργασία κατά Υπηρεσία είναι: 

1. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αφορούν το Τμήμα Τε¬ 
χνικού Εξοπλισμού, ως υπεύθυνο για τις έκτακτες επο¬ 
χιακές ή απρόβλεπτες ανάγκες (Χιονοπτώσεις, Παγετοί, 
Πλημμύρες, Πυρκαγιές, Καθιζήσεις, Κατολισθήσεις κ.α.) 
,οι υπάλληλοιτου οποίου είναι απαραίτητο να εργασθούν 
υπερωριακά σε 24ωρη βάση (απογευματινά, εξαιρέσιμα, 
βραδινά) σύμφωνα με την 51670/19.12.2001 απόφαση 
Υπουργού ΥΠΕΣΔΔΑ και το Τμήμα Κατασκευής & Συντή¬ 
ρησης έργων, για τους επιβλέποντες στις συντηρήσεις 
του επαρχιακού δικτύου του Νομού και επιβλέψεις-συ- 
ντηρήσεις των Δημόσιων κτιρίων (λόγω παγετών κ.λ.π.) 

2. Δ/νση Κτηνιατρικής: Η εφαρμογή των Προγραμμά¬ 
των Μολυσματικής αγαλαξίας- Μελιταίου πυρετού - 
Βρουκέλλωσης βοοειδών -Σπογγώδους εγκεφαλοπάθει- 
ας και η έλλειψη προσωπικού κάνουν αναγκαία την υπε- 
ρωριακή εργασία του υπάρχοντος προσωπικού. 

3. Δ/νση Βιομηχανίας & Εμπορίου : ΓιατοΤμ. Εμπορίου: 
Τις καθημερινές τρεις ημέρες την εβδομάδα από 17.00- 
21.00 μ.μ. γίνεται έλεγχος διανομής υγρών καυσίμων, 
έλεγχος ποιότητας τροφίμων - ποτών καταστημάτων 
απογευματινής λειτουργίας κ.λ.π. και τις εξαιρέσιμες 
ημέρες γίνεται έλεγχος σε Λαϊκές Αγορές που λειτουρ¬ 
γούν Σάββατο και Κυριακή. ΓιατοΤμ. Βιομηχανίας: Έλεγ¬ 
χος βιοτεχνιών - Λατομικών περιοχών, που λειτουργούν 
κατά τις απογευματινές ώρες, όλων των εργασίμων ημε¬ 
ρών της εβδομάδας. 

4. Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών: Για τις 
άδειες εργασίας αλλοδαπών, διαβατήρια, κίνηση κρατι¬ 
κών αυτοκινήτων, φύλαξη διοικητηρίου, εκδηλώσεις στην 
αίθουσα Νομ.Συμβουλίου, συνεδριάσεις Νομαρχιακών 
Συμβουλίων, τακτοποίηση οικονομικών σε φακέλους έρ¬ 
γων. 

5. Δ/νση Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας: Για τις ανά¬ 
γκες ελέγχου καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέρο¬ 
ντος (τα περισσότερα των οποίων λειτουργούν απόγευ¬ 
μα και νύχτα), ηχομετρήσεων - έλεγχος ηχορυπάνσεων- 
αδειών μουσικών οργάνων, θέματα προστασίας δημό¬ 
σιας υγείας, ελέγχου φαρμακείων ή συμβεβλημένων ια¬ 
τρών και κλινικών, ξεκαθάρισμα αρχείων κ.λ.π. 

6. Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης: Γιατις ανάγκεςτου 3ου 
Κ.Π.Σ. τομέα Γεωργίας που αφορά διάφορα διαρθρωτικά 
προγράμματα και κυρίως τον εκσυγχρονισμό γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών , έργα 
μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, προ¬ 
γράμματα νέων αγροτών, αλιείας, έλεγχο διατεθειμένων 
οικονομικών ενισχύσεων, ενημέρωση αγροτών, εγγειο- 
βελτικών και εποικιστικών εργασιών. 

7. Δ/νση Αθλητισμού - Τουρισμού - & Μορφωτικών Υπο¬ 
θέσεων: Γ ια την λειτουργία των προγραμμάτων των Κέ¬ 
ντρων Λαϊκής Επιμόρφωσης σε Δήμους και οικισμούς 
εκτός της έδρας της υπηρεσίας κατά τις απογευματινές 
ώρες και συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού (ΡΙΙΟΧΕΝΙΑ, 
Τουριστικό Πανόραμα), οργάνωση και συμμετοχή σε έκ¬ 
θεση αγροτικών προϊόντων του Νομού μας ("ΑΘΒΟΤΙΟΑ") 
και οργάνωση και πραγματοποίηση σεμιναρίων (μορφω¬ 
τικών, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών). Τις εξαιρέσιμες ημέ¬ 
ρες πραγματοποιούνται προγραμματισμένες εκδηλώ¬ 
σεις, εκθέσεις και σεμινάρια 

8. Δ/νση Προγραμματισμού και Σχεδιασμού: Για την 
προετοιμασία όλων των προγραμμάτων του 3ου Κ.Π.Σ.. 
Σύνταξη εισηγήσεων-προτάσεων ολοκληρωμένων οικο¬ 


νομοτεχνικών μελετών με σκοπό την υποστήριξη των πο¬ 
λιτικών οργάνων και των υπηρεσιών της Ν.Α. για την εξα¬ 
σφάλιση χρηματοδότησης για συγκεκριμένα προγράμ¬ 
ματα δράσης της Ν.Α. Παρακολούθηση, σε συνεργασία 
με τις αρμόδιες υπηρεσίες, της πορείας των πιστώσεων 
κάθε έργου, έτσι ώστε η εκταμίευση για την πληρωμή των 
λογαριασμών να είναι μέσα στα όρια του προϋπολογι¬ 
σμού. Διευθέτηση, αρχειοθέτηση και τακτοποίηση όλων 
των προγραμμάτων της Δ/νσης. 

9. Τμήμα Υπαιθροφυλακής: Για τις ανάγκες εξέτασης 
παραπόνων πολιτών και πρόληψης - καταστολής αγροτι¬ 
κών αδικημάτων σε αγροτικές εκτάσεις. 

10. Τμήμα ΠΑΜ -ΠΣΕΑ: Για κάθε έκτακτο γεγονός στο 
Νομό μας (χιόνια-πυρκαγιές-σεισμοί-πλημμύρες κ.λ.π.) 
τελετάρχης της Ν.Α. (εθνικές και λοιπές γιορτές) και 
υπεύθυνος ασφαλείας του Διοικητηρίου 

11. Τμήμα Τοπογραφικής: Για την παραμονή των τοπο- 
γραφικών συνεργείων στην ύπαιθρο τις απογευματινές 
και πρώτες βραδινές ώρες για ειδικές τοπογραφικές ερ¬ 
γασίες (τριγωνισμοί), για συνεδριάσεις επιτροπών ανα¬ 
δασμού -ΕΟΔ -Ενστάσεων ΟΣΔΕ. Οι αγρότες λόγω εργα¬ 
σιών τους κατά την διάρκεια της ημέρας έρχονται σε επα¬ 
φή με τα τοπογραφικά συνεργεία και τις επιτροπές για 
τους αναδασμούς κ.λ.π. απογευματινές ώρες για την επί¬ 
λυση των κτηματολογικών τους διαφορών από Δευτέρα 
έως Πέμπτη . Η εφαρμογή προγραμμάτων Ε.Ε π.χ. ΟΣΔΕ 
εφαρμόζεται σε καθημερινή βάση χωρίς εξαίρεση όλη 
την εβδομάδα. Η εφαρμογή του 0.1.3. καθώς και των με¬ 
λετών αναδασμού που ανατίθενται σε ιδιωτικά μελετητικά 
γραφεία όλη την εβδομάδα των εργάσιμων ημερών χωρίς 
εξαίρεση (Συντονισμός - καθοδήγηση- επίβλεψη -παρά¬ 
δοση & παραλαβή υλικών και εργασιών -συμμετοχή σε 
επιτροπές). 

12. Δ/νση ΚΕΠ: Το ΚΕΠ της Ν.Α. λειτουργεί κατά τις με¬ 
σημεριανές και απογευματινές ώρες. 

13. Γραμματεία Συλλογικών Οργάνων: Οι υπάλληλοι 
της Γραμματείας Συλλογικών Οργάνων εργάζονται κατά 
τις απογευματινές ώρες και εξαιρέσιμες ημέρες και Κυ¬ 
ριακές για την διεξαγωγή διαφόρων εκδηλώσεων που τε¬ 
λεί η Ν. Α. Κοζάνης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κοζάνη, 3 Ιουλίου 2003 

Ο Νομάρχης 
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ 

-♦- 

Αριθ. Οικ.4133 (4) 

Εκμίσθωση Γεωθερμικού Δυναμικού χαμηλής ενθαλπίας 
στην περιοχή Θέρμης του Δήμου Θέρμης του Ν. Θέρ¬ 
μης στον Δήμο Θέρμης. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Νόμο 1475/84 (ΦΕΚ 131 Α/11.9.1984) "Αξιοποίη¬ 
ση του Γ εωθερμικού Δυναμικού". 

2. Τον Νόμο 2244/94 (ΦΕΚ 168 Α/7.8.94) "Ρύθμιση θε¬ 
μάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατά¬ 
ξεις" και συγκεκριμένα το άρθρο 8 αυτού. 
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3. Τον Νόμο 2647/98 (ΦΕΚ 237 Α/22.10.98) "Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την αυτοδιοίκηση και 
άλλες διατάξεις". 

4. Την 1814/4.3.99 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας "Κατανομή μετα- 
βιβασθεισών αρμοδιοτήτων Υπουργείων στις Διευθύν¬ 
σεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας" σε εφαρ¬ 
μογή του Ν. 2647/98. 

5. Τις Αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης Δ9- 
Β/Φ.261/13043/1.8.96 (ΦΕΚ 708 Β/20.8.96) και Δ9- 
Β/Φ.261/31928/21.12.93 (ΦΕΚ 958 Β/31.12.93). 

6. Την 12219/27.8.2002 αίτηση του Δήμου Θέρμης, 
Ν.Θεσσαλονίκης με συνημμένα τα απαιτούμεναδικαιολο- 
γητικά όπως τεχνικές μελέτες, σχεδιαγράμματα του αι- 
τούμενου γεωθερμικού χώρου, εγγυητική επιστολή, πρα¬ 
κτικό Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Θέρμης, βεβαίωση έντα¬ 
ξης κατασκευής του κολυμβητηρίου σε πρόγραμμα 
χρηματοδότησης, τίτλου ιδιοκτησίας κλπ. 

7. Το 5235/1948/24.9.2002 έγγραφο μας προς τον Δήμο 
Θέρμης. 

8. Το 14944/22.10.2002 έγγραφο του Δήμου Θέρμης. 

9. Το 6358/2317/6.11.2002 έγγραφό μας προς το ΙΓΜΕ, 
προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το θέμα σύμφωνα με 
το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για το αντικείμενο. 

10. Την 2846/20.4.2000 γνωμοδότηση του ΙΓΜΕ για την 
αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου στην Θέρμη από τον 
Δήμο Θέρμης. 

11. Το 7695/30-12-2002 έγγραφό μας προς τον Δήμο, 
για διευκρινήσειςκαι συμπλήρωση στοιχείων, για την εκ- 
μίσθωση του Γ/Θ πεδίου χαμηλής ενθαλπίας. 

12. Το 3200/12.3.2003 έγγραφο του Δήμου Θέρμης με 
διευκρινήσεις και αποστολή συμπληρωματικών στοιχεί¬ 
ων. 

13. Την οικ 4201/1.7.2003 Απόφαση του Γενικού Γραμ¬ 
ματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την 
"τροποποίηση της με Α.Π. οικ 3862/13.7.2001 απόφασης 
για την ΓΕΩΕΡΕΥΝΑ Ο.Ε", όσον αφορά την εκμισθωμένη 
έκταση 

14. Την ανάπτυξη και αξιοποίηση των γεωθερμικών πε¬ 
δίων, γεωθερμικού δυναμικού χαμηλής ενθαλπίας, στα 
πλαίσια ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε: 

1. Εγκρίνουμε στον Δήμο Θέρμης, Ν.Θεσσαλονίκης την 
εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης 
γεωθερμικού δυναμικού χαμηλής ενθαλπίας του γεωθερ¬ 
μικού πεδίου το οποίο βρίσκεται στον ευρύτερο χώρο της 
Θέρμης του Δήμου Θέρμης του Νομού Θεσσαλονίκης, 

Η περιοχή ορίζεται από τις κάτωθι αζιμουθιακές συντε¬ 
ταγμένες: 



X 

Ψ 

Α 

3.000 

-24.500 

Β: 

5.500 

-24.500 

Γ: 

5.500 

-27.000 

Δ: 

3.000 

-27.000 


εξαρτημένες από το ΚΦΧ 1:100.000 "Θεσσαλονίκης" 
(Φ=40ο 45’ καιλ=-0ο 45’). Το εμβαδόν του ανωτέρω χώ¬ 
ρου ΑΒΓΔ είναι 6.250 στρέμματα και το εκλυόμενο Γ/Θ 
Δυναμικό θα χρησιμοποιηθεί για την θερμοενεργειακή 
κάλυψη των αναγκών του κολυμβητηρίου Ολυμπιακών 
διαστάσεων. 

Το έργο θα πραγματοποιηθεί με την έρευνα και λει¬ 


τουργία (εκμετάλλευση) Γεωθερμικής γεώτρησης στην 
περιοχή Ν. Ρυσίου του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, 
εντός του γεωθερμικού πεδίου και ειδικότερα εντός του 
με αριθ, 2 αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του Δήμου Θέρμης. 

Η γεωθερμική γεώτρηση ορίζεται από τις κάτωθι συντε¬ 
ταγμένες εξαρτημένες από το ΚΦΧ 1:100.000 "Θεσσαλο¬ 
νίκης" (Φ=40ο45’ καιλ=-0ο 45’). 

Χ=4457 και Ψ=-26645 

2. Η Απόφαση αυτή θα υλοποιηθεί με την υπογραφή 
συμβολαίου ενώπιον συμβολαιογράφου, στο οποίο θα 
περιλαμβάνονται οι προβλεπόμενοι από την ισχύουσα νο¬ 
μοθεσία όροι, ως και ειδικότεροι όροι οι οποίοι περιλαμ¬ 
βάνονται στα συμβόλαια εκμίσθωσης Γεωθερμικού Δυνα¬ 
μικού της Χώρας. 

3. Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να αναπροσαρμόσει οι¬ 
κονομικούς και άλλους όρους της σύμβασης μίσθωσης 
με απόφαση του Γενικού Γραμματέατης Περιφέρειας Κε¬ 
ντρικής Μακεδονίας, εφόσον υπάρξει απρόοπτη μεταβο¬ 
λή των συνθηκών και σχετική γνωμοδότηση αρμόδιων φο¬ 
ρέων. Εάν οι όροι δεν γίνουν δεκτοί η σύμβαση λύεται 
αζημίως και επιστρέφεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
τηςπαρούσης. 

4. Εντός μηνός από την κοινοποίηση της παρούσας 
απόφασης στον μισθωτή (Δήμο Θέρμης), αυτός μεριμνά 
με έξοδά του για την ενώπιον Συμβολαιογράφου υπογρα¬ 
φή συμβολαίου με τον Γ ενικό Γ ραμματέα της Περιφέρει¬ 
ας Κεντρικής Μακεδονίας, ως νόμιμου εκπροσώπου του 
Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τον (3) σχετικό Νόμο. 
Αν παρέλθει η ως άνω προθεσμία χωρίς την υπογραφή 
του συμβολαίου, η παρούσα παύει να ισχύει και η κατατε- 
θείσα εγγυητική επιστολή των 587 Ευρώ καταπίπτει υπέρ 
του Δημοσίου. 

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδατης 
Κυβερνήσεως. 

Θεσσαλονίκη, 4 Ιουλίου 2003 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας Περιφέρειας 
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

Αριθ. οικ.4021 (5) 

Τροποποίηση της οικ.3862/13.7.2001 Απόφασης του Γε¬ 
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο¬ 
νίας, για εκμίσθωση Γεωθερμικού Πεδίου χαμηλής 
ενθαλπίας στην περιοχή του Δ.Δ. Νέου Ρυσίου, του 
Δήμου Θέρμης του Ν.Θεσ/νικης, στην ΓΕΩΕΡΕΥΝΑ 
Ο.Ε. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Νόμο 1475/84 (ΦΕΚ 131 Α/11.9.1984) "Αξιοποίη¬ 
ση του Γεωθερμικού Δυναμικού". 

2. Τον Νόμο 2244/94 (ΦΕΚ 168 Α/7.8.94) "Ρύθμιση θε¬ 
μάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατά¬ 
ξεις" και συγκεκριμένα το άρθρο 8 παράγραφος 4 αυτού. 

3. Τον Νόμο 2647/98 (ΦΕΚ237 Α/22.10.98) "Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την αυτοδιοίκηση και 
άλλες διατάξεις". 

4. Την 1814/4.3.99 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
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της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας "Κατανομή μετα- 
βιβασθεισών αρμοδιοτήτων Υπουργείων στις Διευθύν¬ 
σεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας" σε εφαρ¬ 
μογή του Ν. 2647/98. 

5. Την 12219/ 27.8.2002 (ΔΙΣΑ 5235/9.9.2002) αίτηση του 
Δήμου Θέρμης για απευθείας εκμίσθωση του Γεωθερμι¬ 
κού Πεδίου για έρευνα και εκμετάλλευση, με σκοπό την 
χρήση Γ/Θ ρευστού για την θερμοενεργειακή κάλυψη των 
αναγκών του κολυμβητηρίου Ολυμπιακών διαστάσεων 
εξασφαλισμένης χρηματοδότησης 2.350.000 Ευρώ και 
πρόκειται για κοινωφελές έργο. 

6. Την 8182/13-12-2002 (ΔΙΣΑ 7712/30.12.02) γνωμοδό¬ 
τηση του ΙΓΜΕ για τη αξιοποίηση του Γεωθερμικό Δυνα¬ 
μικού χαμηλής ενθαλπίας από τον Δήμο Θέρμης. 

7. Το γεγονός ότι η Γ/Θ γεώτρηση της ΓΕΩΕΡΕΥΝΑΣ 
Ο.Ε. απέχει πλέον των 2.500 μέτρων από την προτεινόμε- 
νη θέση της Γ/Θ γεώτρησης, βάσει της μελέτης, του Δή¬ 
μου Θέρμης και επομένως η εκμετάλλευση της πρώτης 
δεν θα επηρεάσει την λειτουργία της δεύτερης. 

8. Το ότι σύμφωνα με το συμβόλαιο μίσθωσης με 
αριθμ. 1964/9.11.2001 μισθωτήριο συμβόλαιο για το δι¬ 
καίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης Γ /Θ δυναμικού χαμη¬ 
λής ενθαλπίας Ν. Ρυσίου, Θέρμης,Ν. Θεσσαλονίκης της 
ΓΕΩΕΡΕΥΝΑΣ Ο.Ε., άρθρο ΙΟαυτού,τοπαραχωρούμενο 
δικαίωμα εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού 
μπορεί να περιοριστεί κατά την κρίση του Γ ενικού Γ ραμ- 
ματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για λό¬ 
γους δημοσίου συμφέροντος, αποφασίζουμε: 

1. Την τροποποίηση της με Α.Π. οικ.3862/13.7.2001 
Απόφασης μας, όσον αφορά την περικοπή τμήματος 
της εκμισθούμενης έκτασης στην ΓΕΩΕΡΕΥΝΑ Ο.Ε., η 
οποία είχε έκταση7.900 στρεμμάτων και καθοριζόταν 
με τις παρακάτω αζιμουθιακές συντεταγμένες προβο- 


λής ΗΑΤΤ: 

X 

Ψ 

Α: 

2.000 

-25.500 

Β: 

5.100 

-24.900 

Γ: 

4.300 

-27.700 

Δ: 

400 

-27.300 


οι οποίες αναφέρονται στο Κέντρο Φύλλου Χάρτη 
(ΚΦΧ) 1:100.000 "Θεσσαλονίκη" 

(Φ=40ο 45’ και λ= -00ο 45’) της Γ.Υ.Σ. 

2. Η εκμισθωμένη έκταση στην ΓΕΩΕΡΕΥΝΑ Ο.Ε. που 
προκύπτει μετά την περικοπή του 

τμήματος, είναι 3318 στρεμμάτα και καθορίζεται με τις 
παρακάτω αζιμουθιακές συντε- 
αγμένες προβολής ΗΑΤΤ: 

X Ψ 

Α: 2.100 -25.650 

Β: 3.000 -25.310 

Γ: 3.000 -27.550 

Δ: 450 -27.300 

οι οποίες αναφέρονται στο Κέντρο Φύλλου Χάρτη 
(ΚΦΧ) 1:100.000 "Θεσσαλονίκη" 

(Φ=40ο 45’ και λ= -00ο 45’) της Γ.Υ.Σ. 

3. Από την δημοσίευση της παρούσας στην εφημερίδα 
της κυβερνήσεως, καλείταιη ΓΕΩΕΡΕΥΝΑ Ο.Ε.νατροπο¬ 
ποιήσει το με αριθμό 1964/9.11.2001 συμβόλαιο μίσθω¬ 
σής της όσον αφορά την έκταση της αρχικής εκμίσθω- 
σης, σύμφωνα με τα δεδομένα στοιχεία της παρούσας 
Απόφασής μας. 


4. Με την υπογραφή της παρούσας απόφασης δύναται η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ως αρμόδιος φορέας 
του Δημοσίου, να προβεί στην απευθείας εκμίσθωση του 
γεωθερμικού δυναμικού στον Δήμο Θέρμης Θεσσαλονί¬ 
κης προς όφελος του Δημοσίου καθώς και για την ορθολο¬ 
γική διαχείριση του γεωθερμικού ρευστού του πεδίου. 

5. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερί¬ 
δα της Κυβερνήσεως. 

Θεσσαλονίκη, 1 Ιουλίου 2003 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Αριθ. 4035 (6) 

Τροποποίηση συστατικής πράξης Νομικού Προσώπου 
στο Ν. Πέλλας με την επωνυμία «ΦΥΣΙΟ ΓΡΑΦΙΚΟ - ΛΑ- 
ΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Ν. ΠΕΛ¬ 
ΛΑΣ». 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την 1053/4.2.92 (ΦΕΚ 125/τ.Β'/27.2.92) απόφαση Νο¬ 
μάρχη Πέλλας «Περί σύστασης ιδίου Νομικού Προσώπου 
με την επωνυμία: «ΦΥΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Π.Δ. 410/95 
(Δ.Κ.Κ.). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 
107/τ.Α'/30.5.97) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
Περ/ρειας, ρύθμιση διατάξεων για την Τοπ. Αυτ/ση και άλ¬ 
λες διατάξεις. 

4. Την 7/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρι¬ 
δαίας «Περί τροποποίησης συστατικής πράξης του Ν. Π. 
με την επωνυμία: «ΦΥΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ -ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081 /92 (ΦΕΚ 154 
τ.Δ') «αναφορικά με τον έλεγχο δαπανών που προκαλούν 
οι κανονιστικές πράξεις». 

6. Την 5631/26.7.2000 (ΦΕΚ 1339/Β/2000) απόφαση 
Γεν. Γραμμ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού 
εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας «Με εντολή Γενικού 
Γραμματέα» αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων 
στον Γενικό Δ/ντή, στους Προϊσταμένους Δ/νσεων και 
Προϊσταμένους Τμημάτων και Γ ραφείων των Υπηρεσιών 
της Περ/ρειας, αποφασίσουμε: 

Α) Τροποποιούμε την 1053/4.2.2002 (ΦΕΚ 125/τ.Β'/ 
27.2.92) απόφαση Νομάρχη Πέλλας «Περί σύστασης Νο¬ 
μικού Προσώπου με την επωνυμία "ΦΥΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΛΑ- 
ΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΛΜΩ- 
ΠΙΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ"» ως κατωτέρω: 

1. Η παρ. 1 της ως άνω συστατικής πράξης (αριθμ. 
1053/4.2.92) αντικαθίσταται ως εξής: 

Συστήνουμε στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λουτρακιού Δή¬ 
μου Αριδαίας Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «ΦΥΣΙΟ- 
ΓΡΑΦΙΚΟ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑ¬ 
ΚΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ». 

2. Αντικαθίσταται η παράγραφος (3α), που αφορά την 
ετήσια επιχορήγηση του Δήμου, ως εξής; 

α. Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου με ποσό 3.000,00 € 

3. Η παρ. 4α αντικαθίσταται ως εξής: 

Τον Δήμαρχο Αριδαίας ή άλλο μέλος, αιρετό ή μη, που 
ορίζεται από αυτόν. 
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4. Η παρ. 4 β αντικαθίσταται ως εξής: 

Από τρεις (3) Δημοτικούς Συμβούλους, με τους ανα¬ 
πληρωτές τους. 

5. Η παρ. 4γ αντικαθίσταται ως εξής: 

Από δύο (2) Δημότες, κάτοικοι Λουτρακιού που έχουν 
ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώ¬ 
σεις ανάλογες με το σκοπό του Νομικού Προσώπου / με 
τους αναπληρωτές τους. 

6. Η παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής: 

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του 
νομικού προσώπου ακολουθεί την δημοτική περίοδο και 
λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού 
συμβουλίου. 

7. Η παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής: 

Η επωνυμία του Νομικού Προσώπου είναι: «ΦΥΣΙΟΓΡΑ- 
ΦΙΚΟ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 
ΑΛΜΩΠΙΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ». 

Κατά τα λοιπά ισχύει η 1053/4.2.92 απόφαση Νομάρχη 
Πέλλας, ως έχει. 

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιπλέον δαπά¬ 
νη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αριδαίας, για 
το έτος 2003, ενώ για τα επόμενα έτη η δαπάνη θα είναι 
ανάλογη και δεν μπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Έδεσσα, 5 Ιουνίου 2003 
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Γ ενικός Διευθυντής 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ 

-Φ- 

Αριθ.8112 (7) 

Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική 
Επιτροπή Εργαστηρίου - Ειδικής Επαγγελματικής εκ¬ 
παίδευσης και κατάρτισης Χανιών» στον Δήμο Χανίων 
του Νομού Χανίων. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: α) της παρ. 8-15 του άρθρου 5 του Ν. 
1894/1990 «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαι¬ 
δευτικές διατάξεις» (τ.Α 110), β) του άρθρου 203του δη¬ 
μοτικού και κοινοτικού κώδικα.Π.Δ. 410/95. 

2. Την 245/2003 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 
του Δήμου Χανίων. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

4. Την 5972/98 απόφαση Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας 
(ΦΕΚ446/19.4.2001) περιορισμού εισηγητών και μεταβί¬ 
βαση εξουσίας υπογραφής, αποφασίζουμε: 

Α) Συστήνουμε στο Δήμο Χανίωντου Νομού Χανίων Νο¬ 
μικό Πρόσωπο με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Ερ¬ 
γαστηρίου - Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης Χανίων». 

Β) Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι: 

1. Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις 
λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτι¬ 
σμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλώσιμων 
υλικών κ.α. 

2. Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντήρη¬ 
ση των διδακτηρίων. 

3. Η αποκατάσταση φθορών και ζημιώντων επίπλων, εξο¬ 
πλισμού και γενικά των διδακτηριακών εγκαταστάσεων. 


4. Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφο¬ 
διασμός των σχολικών μονάδων με έπιπλα και σκεύη, με βι¬ 
βλία για την σχολική βιβλιοθήκη και γενικά με όλα τα μέσα 
που είναι απαραίτητα γιατηνλειτουργίατους και γενικότερα 
η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία, για την 
στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. 

Γ) Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι: 

1. Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους. 

2. Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου 

3. Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληρο¬ 
δοσίες. 

4. Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων πραγ¬ 
μάτων ή υπηρεσιών. 

5. Πρόσοδοι από την περιουσία του. 

Δ) Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από Συμβούλιο που 
ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμ¬ 
φωνα με τις δ/ξειςτου άρθρου 203 του Π.Δ. 410/95 «περί 
Δ.Κ.Κ.» η θητεία του οποίου ακολουθεί την θητεία του δη¬ 
μοτικού συμβουλίου. Το Δ.Σ. εκλέγει αντιπρόεδρο γραμ¬ 
ματέα και ταμία. 

Ε) Η Εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου προς κάθε 
Δημόσια Αρχή και τα Δικαστήρια γίνεται από τον Πρόε¬ 
δρό του και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον 
Αντιπρόεδρο. 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δα¬ 
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου για το 
έτος 2003 και για τα επόμενα έτη, το ύψος της οποίας δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί και εξαρτάται από το ύψος της 
επιχορήγησης του Δήμου προς το Νομικό Πρόσωπο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Χανιά, 24 Ιουνίου 2003 
Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Γ ενικός Διευθυντής 
ΜΗΝΑΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ 

-Φ- 

Αριθ. οικ. 1385 (8) 

Παράταση προθεσμίας καθορισμού λατομικών 
περιοχών στο Ν. Ξάνθης. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣΞΑΝΘΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τιςδιατάξειςτωναρθρ. 3,4και30του Ν. 1428/84 «Κα¬ 
θορισμός λατομικών περιοχών κ.λπ.». 

2. Τις διατάξεις των αρθρ. 3, 4 και 26 του Ν. 2115/93 
«Τροποποίηση αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξε¬ 
ων κ.λπ.». 

3. Τις διατάξεις του αρθρ. 6 του Ν. 2702/7.4.1999 «Πα¬ 
ράταση προθεσμίας καθορισμού λατομικών περιοχών». 

4. Τη Δ10/Β/φ68/οικ. 3134/14.2.1997 εγκύκλιο της 
Υπουργού Ανάπτυξης «Εφαρμογή λατομικής νομοθεσίας 
από Όργανα Νομ/κής Αυτ/σης κ.λπ.». 

5. Τα Π.Δ. 154/85 και 163/85 «Περί καθορισμού και ανα¬ 
κατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων των Υπηρε¬ 
σιών και προσωπικού στο Υπουργείο Βιομηχανίας Ενέρ¬ 
γειας και Τεχνολογίας». 

6. Την Υπουργική απόφαση Δ/10/Φ68/οικ. 16502 «Λει¬ 
τουργία της επιτροπής καθορισμού λατομικών περιο¬ 
χών». 

7. Την Φ25.1/οικ. 787/29.10.1997 απόφαση του Νομάρ¬ 
χη Ξάνθης «περί συγκροτήσεως επιτροπής καθορισμού 
λατομικής περιοχής αδρανών υλικών», αποφασίζουμε: 
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Παρατείνουμε τη Φ 25.1/οικ. 119/13.02.1998 απόφαση 
του Νομάρχη Ξάνθης «Καθορισμός λατομικής Περιοχής 
αδρανών υλικών στο Ν. Ξάνθης» της λατομικής περιοχής 
σε χώρο του Δημοσίου (Βάση του 164/6.2.1998 έγγρα¬ 
φου του Δασαρχείου Ξάνθης) στον Δήμο Σταυρούπολης 
(πρώην κοινότητα Γέρακα) περιοχή Πίλημα εκτάσεως 
628.400 στρέμματα για μια ακόμη δετία από τη λήξη της 
προηγούμενης (16.2.2003). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ξάνθη, 18 Ιουνίου 2003 
Ο Νομάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 


ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

(9) 

Στην απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη¬ 
σκευμάτων «Ωρολόγια Προγράμματα των Ημερησίων Τε¬ 
χνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτικών Εκπαιδευτηρίων 
(ΤΕΕ)», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 533/5.5.2003 τ.Β' επι- 
φέρεται η πιο κάτω διόρθωση: 

Από το λανθασμένο στη σελίδα 7268, στήλη β, στίχο 6 
έκτων άνω: «Οργάνων.... 2», στο σωστό: «Οργάνων 2Ε». 

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο) 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙΕΧ 223211 ΥΡΕΤ ΟΒ * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙιΙΐρ: νννννν. θΐ .9γ - β-ηηβΜ: ννβϋηη33ί6Γ @ βΐ.ςτ 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000-4 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 

(2310) 423 956 

ΛΑΡΙΣΑ -Διοικητήριο 

(2410)597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

(210) 413 5228 

ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

(26610) 89 157 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

(2610) 638 109 


(26610) 89 105 


(2610) 638 110 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1 

(2810) 396 409 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ -Διοικητήριο 

(26510) 87215 

ΛΕΣΒΟΣ -Αγ. Ειρήνης 10 

(22510) 37 181 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 

(25310) 22 858 


(22510) 37 187 


_ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 θιιγο. 

• Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 θυΐΌ για κάθε επιπλέον σελίδα. 

Σε μορφή ΟΟ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

Ευκο 

Τεύχος 

Περίοδος 

Ευπο 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

Μηνιαίο 

60 

Αναπτυξιακών Πράξεων 



Α' και Β' 

3μηνιαίο 

75 

και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ετήσιο 

75 

Α', Β' και Δ' 

3μηνιαίο 

90 

Νομικών Προσώπων 



Α' 

Ετήσιο 

180 

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

Ετήσιο 

75 

Β' 

Ετήσιο 

210 

Δελτίο Εμπορικής και 



Γ 

Ετήσιο 

60 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ετήσιο 

75 

Δ' 

Ετήσιο 

150 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

75 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

75 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

75 


Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή Οϋ - γογπ για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 Θυτο ανά τεμάχιο, 
ύστερα από σχετική παραγγελία. 

Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 θυτο ανά σελίδα 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 

Από το Ιπίθπίθΐ 

Τεύχος Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 

Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 

Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 


2531 

3512 

2531 

3512 


θϋΙΌ 

ΘΙΙΓΟ 

ΘΙΙΓΟ 

ΘΙΙΓΟ 

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

205 

10,25 

176 

8,80 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

293 

14,65 

205 

10,25 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

293 

14,65 

147 

7,35 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

147 

7,35 

88 

4,40 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

30 

1,50 

ΔΩΡΕΑΝ 


Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

59 

2,95 

30 

1,50 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


Προκηρύξεων Α.Σ.Ε. Π. 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

2.054 

102,70 

587 

29,35 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

205 

10,25 

88 

4,40 

Α', Β' και Δ 



352 

17,60 

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας 

συνδρομής του έτους 2003 κατα 6 θογο ανα έτος παλαιοτητας και κατα τεύχος 





* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του 
ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηΙθΓΠθΙ, με την καταβολή των αντίστοιχων 
ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της 
συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. 

Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31 ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 




Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από Οδ.ΟΟ' έως 13.00' 




ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 











































